علت تقه زدن گیربکس سانتافه چیست؟ 
اهمیت گیربکس و کارایی آن در خودرو برکسی پوشیده نیست. وقتی به هر دلیلی عملکرد گیربکس 
خودرو دچار مشکل می‌شود» خودرو قادر به حرکت یا عملکرد مناسب نخواهد بود. مشکلات زیادی 
ممکن است برای گیربکس بوجود بیاید. این مشکلات هم برای گیربکس عادی و هم اتومات وجود دارند. 
تقه زدن در گیربکس‌های اتومات» یکی از رایج‌ترین مشکلات به حساب می‌آید. علت تقه زدن گیربکس 
سانتافه چیست؟ اگر گیربکس خودرو سانتافه شما هم تقه می‌زند» برای پیدا کردن علت و رفع آن» ادامه 
مطلب را از دست ندهید. 


علانم و نشانه‌های خرابی گیربکس سانتافه کدامند؟ 

علت نقه زدن گیربکس سانتافه هرچه که باشد با علائم و نشانه‌ها باید آن را پیدا کنید. گیربکس سانتافه از 
نوع اتوماتیک است و مثل سایر گیربکس‌ها» وظیفه انتقال نیرو از موتور به چرخ‌ها را دارد. 
گیربکس‌های اتومات به دلیل داشتن سنسورها و قطعات الکترونیکی» ساختار نسبتا پیچیده‌ای دارند. در 
واقع قطعات و ساختار گیربکس سانتافه با یکدیگر وابستگی دارند. یعنی اگر یک قطعه خراب شود 
عملکرد ساير قطعات نیز با اختلال مواجه می‌شود. به همین دلیل باید کوچک‌ترین علائم در مورد خرابی 
گیربکس را جدی بگيرید. 


گاهی ممکن است دنده گیربکس سانتافه گیر کند. این علامت مهمی از خرابی داخل گیربکس 
است که باید جدی گرفته شود. 

» بوی سوختگی از دیگر علائم بسیار مهم است. بوی سوختگی نشان از حرارت بالای قطعات 
داخل گیربکس دارد که حتما باید آن را به تعمیرگاه تخصصی ببرید. 

ممکن است دنده گیربکس سانتافه در برود. در رفتن دنده ممکن است در ابتدا خیلی آزاردهنده 
نباشد» اما به مرور باعث ایجاد مشکلات زیادی در گیربکس خواهد شد. 

گیربکس اتوماتیک سانتافه ممکن است تقه بزند. علت تقه زدن گیربکس سانتافه» ممکن است 
درگیری بخش‌های متحرک گیربکس باشد. این مشکل هم باید خیلی سریع رفع شود تا مشکل 
بزرگتری بوجود نیاید. 

ه اگر برخی از قطعات داخل گیربکس شل شده باشند» ممکن است هنگام حرکت لرزش احساس 


کنید, 
۰ گاهی هم حین حرکت گیربکس زوزه می‌کشد که به علت خرابی بلبرینگ یاتاقان‌ها و 
چر خدنده‌هاست. 


۰ در صورتی که هنگام حرکت» خودرو شما گاز هرز می‌خورد» احتمالا گیربکس و صفحه کلاچ 
شما دچار مشکل شده است. 

» آخرین و واضح‌ترین علامت خرابی گیربکس» روشن شدن چراغ چک است. وقتی این چراغ 
روشن می‌شود. حتما بايد خودرو را به نزدیک‌ترین تعمیرگاه تخصصی سانتافه منتقل کنید تا 
مشکل حادتر نشود. 


گیربکس سانتافه از نوع اتومات است 


علت تقه زدن گیربکس سانتافه چیست؟ 

گیربکس اتومات سانتافه از اجزای مختلفی تشکیل شده که هر کدام کارکرد خاص خود را دارند. ممکن 
است هر کدام از قطعات و سنسورها دچار مشکل شده و باعث خرابی گیربکس شوند. به هر حال دلایل 
مختلفی برای نقه زدن گیربکس سانتافه وجود دارد که در ادامه به تشریح آنها می‌پردازيم. 

1 آلودگی یا بی‌کیفیت شدن روغن گیربکس 

روغن گیربکس وظیفه جلوگیری از ساییدگی قطعات داخل گیربکس را برعهده دارد. در صورتی که 
روغن گیربکس وجود نداشته باشد» قطعات داخلی با یکدیگر اصطکاک خواهند داشت. از سوی دیگر 
روغن گیربکس به کاهش حرارت داخل گیربکس هم کمک می‌کند. وقتی به هر دلیلی روغن گیربکس 


کیفیت خود را از دست می‌دهد» قطعات داخلی هم عملکرد بهینه خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل 
توصیه می‌شود که به صورت منظم و دوره‌ای» روغن گیربکس اتومانیک سانتافه را عوض کنید. 


2 عملکرد نامناسب شیر رادیاتور 

مهم‌ترین مشکلی که برای گیربکس‌های اتومات بوجود می‌آیده گرما یا حرارت بیش از اندازه است. این 
خودرو نیز با مشکل مواجه می‌شود. این موضوع شاید علت تقه زدن گیربکس سانتافه باشد. برای این که 
فضای داخلی گیربکس را خنک کنید» بايد از یک مایع خنک‌کننده» مثل آب برای بهبود عملکرد کمک 
بگیرید. این کار از طریق شیر رادیاتور انجام می‌شود. در صورتی که شیر رادیاتور عملکرد درستی 
نداشته باشد» دمای داخل گیربکس هم افزایش پیدا می‌کند. 
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علت نقه زدن گیربکس سانتافه 


3. اتصالات داخلی گیربکس 

ممکن است به دلیل این که قطعات داخلی گیربکس شل شده یا دچار مشکل هستند» گیربکس نقه بزند. قبل 
از این که تقه زدن گیربکس سانتافه بیشتر شود بايد به تعمیرگاه‌های تخصصی مراجعه و نسبت به رفع 
آن اقدام کنید. 
4 سبک رانندگی نامناسب 

شاید برای شما جالب باشد بدانید که رانندگی نامناسب هم ممکن است علت تقه زدن گیربکس سانتافه 
باند. گیربکس اتومات حساسیت بسیار بیشتری نسبت به گیربکس عادی دارد. به همین دلیل رانندگی آن 
هم باید با دقت بیشتری انجام شود. اگر بین دنده‌ها و سرعت‌های متفاوت سردرگم باشید» سنسورها و 


اجزای کامپیوتری خودرو هم دچار مشکل خواهند شد. همین موضوع در دراز مدت روی عملکرد 
گیربکس تأثیر منفی می‌گذارد. 


5 مشکل در سوپاپ‌ها و شیرهای الکترونیکی 

در جعبه دنده یا گیربکس اتوماتیک» شیرهای الکترونیکی و سوپاپ‌های مختلفی وجود دارند. اگر این 
اجزا به درستی عمل نکنند» باعث ایجاد فشار روی روغن گیربکس می‌شوند. به این ترتیب روغن 
گیربکس به صورت مناسب نمی‌تواند جریان داشته باشد. در نتیجه این موضوع می‌تواند علت تقه زدن 
گیربکس سانتافه شود. 

تعمیر گیربکس سانتافه 

بعد از پیدا کردن علت تقه زدن گیربکس سانتافه» نوبت به تعمیر آن می‌رسد. با توجه به حساسیت بالای 
گیربکس‌های اتومات. بهتر است تعمیر آن را به افراد متخصص بسپارید. عیب‌یابی و تعمیر این نوع 
گیربکس‌ها باید با دقت بیشتری انجام شود. موضوع مهم پیدا کردن تعمیرگاه تخصصی برای تعمیر 
گیربکس سانتافه است. نباید تعمیر گیربکس اتوماتیک سانتافه را به دست افراد غیرمتخصص بسپارید. 
تعمیرگاه‌های تخصصی و مجاز سانتافه زیادی در تهران و سایر شهرها وجود دارند. با سپردن تعمیر 
گیربکس به افراد ماهر و حرفه‌ای» خیالتان هم راحت خواهد شد. در ادامه می توانید در جهت آشنایی 
بیشتر لینک زیر را مطالعه نمایید. 


khordad.news/O0O01gjW 
st 


پیشگیری از نقه زدن گیربکس سانتافه 


نکات مهم پیشگیری از تقه زدن گیربکس سانتافه 
برای ان که کرک مات تفه سا رل سر کک ی فة تاه رها کرای شوک نو ات 
نکاتی را بدانید. علت تقه زدن گیربکس سانتافه ممکن است ر عایت نکردن همین نکات باشد. 


بهتر است فیلتر روغن گیربکس سانتافه را هم به صورت منظم تعویض کنید. فیلتر روغن وظیفه 
تصفیه روغن را بر عهده دارد. 

روغن گیربکس اهمیت بسیار زیادی در سلامت قطعات گیربکس دارد. به همین دلیل به صورت 
منظم و دوره‌ای باید روغن گیربکس را تعویض کنید. 

حتما هر چند ماه یکبار» خودرو خود را برای انجام سرویس‌های دوره‌ای به تعمیرگاه‌های معتبر 
نشان دهید. سرویس‌های دوره‌ای کمک زیادی به عیب‌یابی گیربکس و رفع آنها در مراحل اولیه 
حتما رانندگی صحیح و اصولی را رعایت کنید. اگر به هر دلیلی نحوه رانندگی خودروهای 
اتومات را بلد نیستید از یک متخصص کمک بگیرید. 


کلام پایانی 

علت تقه زدن گیربکس سانتافه چیست؟ سعی کردیم دلایل مختلفی را در این خصوص مورد بررسی قرار 
دهیم. به هرحال برای عیب‌یابی دقیق و تعمیر مشکل گیربکس سانتافه باید حتما به تعمیرگاه‌های 
تخصصی مراجعه کنید. کی کک ی ی ار در صورتی 
که این نوع مشکلات نادیده گرفته شوند» هزینه زیادی را روی دست شما خواهند گذاشت 


